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Stores Purchase 


Medical Education Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ സി8 / 17579 (2 )/ 2013 / ജി . എം . സി . ടി . 2014 ജനുവരി 27. 


ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്- എം . ഡി. ഐ . സി. യു ., അനസ്തേഷ്യാളജി 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പറോടു കൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


അസ്സൽ- 1,155. 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 630. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും- 3- 3 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 4- 3- 2014, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 4- 3-2014, 
3 മണി. 


ദർഘാസ് നമ്പർ- 260 / 2014 . 

ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും മൾട്ടി പാരമീറ്റർ 
മോണിറ്റർ - 6 എണ്ണം. 
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[PART III 


TECHNICAL SPECIFICATIONS 


1 . 


2. 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ്. അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങ ളോ മറ്റേ ത ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്ത മ ല്ലാത്ത തു മായ മണിയോർഡ റു കൾ നിര സി ക്കു 
ന്ന താണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യ 
പ്പെട്ടു കൊ ണ്ടുള്ള അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
20- 2- 2014- ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാര ണ വ ശാലും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂ ടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No . C8/ 17579 ( 2 )/2013/ GMCT. 27th January 2014. 


Should be able to monitor ECG , SPO2, NIBP and 
Respiration Rate. 
Should be portable with carrying handle. 
Should have TFT display with at least 10 inches or 
higher with 3 /4 wave forms and numeric display 
simultaneously. The waveforms should be user 
selectable . 
Should have two hours battery back up . 
Should have keys for quick access to main 
functions. 


4. 


6 . 


Should have adult, pediatric and neonatal modes. 


7 . 


Should provide audio , visual alarms for high , low 
heart rate , SPO2, RR , low battery. 


8 . 


| NIBP can be taken on manual/ auto/ stat modes. 


9 . 


Should have separate volume control for beep 
sound for QRS and alarm sound . 


Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the purchase of following item required for 
the Professor and Head , Anaesthesiolgy , Government 
Medical College , Thiruvananthapuram. 


10 . 


Should provide following accessories : 
(i) Reusable adult 3 lead ECG cable set — 2 Nos . 


Tender should be superscribed as tender number and 
addressed to the Principal, Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 


( ii) Reusable adult and pediatric SPO2 finger 

probes - 1 each . 
(iii) Disposable SPO2 probs for neonatal use 

1 No. 


(iv ) 


Adult and pediatric NIBP cuff of different 
size . 


- Tender No. - 260/2013. 

Details of items with quantity – Multiparameter 
Monitor — 6 Nos. 


11 . 


Should work on 200 - 240V AC /50Hz with inbuilt 
rechargeable battery . 


Department — MDICU , Anaesthesiology . 


Cost of tender form (inclusive of VAT): 


Original — 


1, 155 . 
630 . 


Should have safety certificate from a competent 
authority CE / FDA( US)/ STQC CB Certificate / 
STQC S Certificate or valid detailed electrical and 
functional safety test report from ERTL . Copy of 
the certificate /test report shall be produced along 
with the technical bid . 


Duplicate = 


TENDER SCHEDULE 


Last date and time of sale of tender form 
3- 3- 2014, 3 p . m . 

| Last date and time of receipt of tender form 4-3 - 2014, 
2 .30 p . m . 


-- 1. 


The period for which the rates to be in firm-One 
year. 


The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


Opening date and time of tender - 4 -3 - 2014, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Govt. Medical College, Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 20 - 2 - 2014 . No other forms of remittance 
will be accepted. 


3 . 


not be 


Advance payments conditions will 
considered . 


4. 


Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 


5 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 420. 

പകർപ്പ് - 210. 
ടെണ്ടർ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
3 - 3- 2014 , 11 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 3 - 2014, 12 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 
3 - 3 - 2014, 2 . 30 മണി. 


No, C3/15705/2013/ TDMCA . 


24th January 2014. 


- 9. 


Tenders are to be sent with details and illustrated 
| pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed. 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposit (One percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 
College , Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 
Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances. 
Tenders should bear the signature and full Postal 
address of the tenderers and witness whereever 
necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 
Specification of the items are given in the list. 
Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification conforms 
to the requirements in the Tender Notification . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. 
More details can be had from this office on 
working time. 


Sealed tenders are invited for the following items for 
Obstetrics and Gynaecology Department to Government 
T. D . Medical College , Alappuzha. 

Tender No . -- 53/ 2013 . 

Name of Equipment — Gynaec Exam Table with “ u ” 
shaped indentation at Foot end and leg support . 
Cost of tender form : 

- Original - 420 . 

Duplicate - 210 . 
Last date and time of sale of tender form 
3- 3 - 2014, 11 a . m . 

- Last date and time of receipt of tender - 3- 3 - 2014, 
12 Noon . 

Date and time for opening of tender — 3 - 3 - 2014 , 
2 .30 p . m . 
Government T. D . Medical College, 

(Sd.) 
Alappuzha. 

Principal. 


13. 


14. 


15 . 


16 . 


17. 


Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
For Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ സി3/ 19150 / 2013/ എം . സി. കെ . 2014 ഫെബ്രുവരി 1. 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് സിംഗിൾ ചിപ്പ് 
ക്യാമറ - 2 എണ്ണം വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . 

ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 1, 261 ഓരോന്നിനും ഓഫീസിൽ 
നിന്നും 25- 2- 2014 11 മണി വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പത്ര ങ്ങ ൾ തപാലിൽ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ 40 അധികം 
മണി ഓഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുൻപ് 
ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് പ്രത ത്തിന്റെ വില മടക്കി. 
നൽകുന്നതല്ല. 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി3 / 19150 / 2013 / എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
സിംഗിൾ ചിപ്പ് ക്യാമറ- 2എണ്ണം എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 ” എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ 25 - 2 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് മുമ്പ് 
ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയ 
ത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ 
ദർഘാസുകൾ 26 - 2 - 2014, 2. 30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 
- വിശദ വിവ ര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് പത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിര സി ക്കു വാ നുള്ള അധികാരം പിൻ സി പ്പാ ളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


നമ്പർ സി3 / 15705 / 2013 / ജി . റ്റി. ഡി . എം . സി . എ . 

2014 ജനുവരി 24. 
ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒബ്സ്റ്റടിക്സ് ആന്റ് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗ 
ത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന ഐറ്റം വിതരണം 
ചെയ്യു ന്നതിനായി മുദ്രവെച്ച ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 53 / 2013. 
ഇനവിവരം - ഗൈനക് എക്സാം ടേബിൾ വിത്ത് “u 
ഷേയ്ഡ് ഇന്റന്റേഷൻ അറ്റ് ഫുട്ട് എൻഡ് ആൻഡ് ലെഗ് 
സപ്പോർട്ട് - 2 എണ്ണം. 
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No. C3/19150/2013/ MCK . 


- 1st February 2014. 


- ദർഘാസുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ട മേൽവിലാസം 
സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, തൃശ്ശൂർ. 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Single Chip Camera for Urology - 2 Nos. to 
Government Medical College , Gandhinagar, Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on payment 
of 1 ,261 each in prescribed post cash or by money 
order till 25 - 2- 2014 , 11 a. m . No other modes of remittance 
will be entertained . Those who require tender forms by 
post, a sum of 40 will be added towards postage 
charges. Money orders should reach this office at least 
10 days prior to the closing date of tender sales. Cost of 
tender forms will not be refunded . 


ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 100 വിലയുള്ളമുദ്രപത്രത്തിൽ 
പ്രാരംഭ ഉടമ്പടി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ വില നേരിട്ട് 
ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. 
കാരണം കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനും 
നിരാ ക രി ക്കു ന്ന തി നു മുള്ള അ ധി കാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


No. 65- 6883/ 2013/ MCH. 


25th January 2014. 


Competitive tenders are invited in sealed covers 
superscribing Tender No. 65-6883 /13 /MCH for the 
supply of the following item for the use of Medical 
College Hospital, Thrissur. 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as " Tender No . C3/ 19150 /13/ MCK ............ for the 
purchase of Single Chip Camera for Urology - 2 Nos. 
addressed to “ The Principal, Govt. Medical College , 
Kottayam - 8 ” should reach this office on or before 
25 - 2 - 2014 , 1 p . m . Tenders received late will not be 
entertained . The duly received tenders will be opened at 
26 -2- 2014 , 2.30 p . m . at the stipulated time in the presence 
of the tenderers or their authorized representatives who 
may present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours . The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 


Cost of tender form - Original - 


2, 400 + 5 % VAT. 


Closing date and time of sale of tender form 
13 -3 - 2014, 3 p . m . 


Last date and time of receipt of tender — 15 - 3 -2014 , 
11 a. m . 


| Opening date and time of tender - 15 - 3 - 2014, 
12 noon . 


Govt. Medical College , Gandhi Nagar, 
Kottayam . 


(Sd .) 
Principal. 


Date up to which rates are to firm — 31- 3 -2015 . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Tender should be addressed to — Superintendent, 
Medical College Hospital, Thrissur. 


നമ്പർ ജി5/ 6883 / 13/ മെ . കോ . ആ . 


2014 ജനുവരി 25 . 


- തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ആ വ ശ്യ മായ താഴെപറയുന്ന സാ ധ ന ങ്ങൾ വിത രണം 
ചെയ്യുന്ന തിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Every tender should be accompanied by an EMD of 
1 % of the cost of tender item along with agreement in 
Kerala Stamp Paper worth 100 . 


- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനു പുറത്ത് ജി5 - 6883 /13എം. 
സി.എച്ച്. എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 


The undersigned reserves the right to accept/reject/ 
postponed any tender without assigning any reasons . 
Further details if any, required can be had from this office 
during office hours in working days. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) 2,400 + 
5 % വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 13 -3 - 2014 , 3 മണി. 


DETAILS OF ITEMS 


Name of Items 


- ദ ർ ഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 3- 2014, 11 മണി. 


(a) Medical Oxygen B type (1.5m ) 
(b ) Medical Oxygen C type (5m ) 
(c) Medical Oxygen D type (7m ) 


Quantity Required 

1350 Cylinder 

100 Cylinder 
14500 Cylinder 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 -3 -2014, 
12 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 
31 - 3 - 2015 . 


Medical College Hospital , 
Thrissur. 


| ( Sd .) 
| Superintendent. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ എസ്1/670 / 14 / എം . സി . സി . 

2014 ജനുവരി 15 . 
കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനു 
ബന്ധിച്ചുള്ള താഴെ കാണിച്ച് ആശുപത്രികളിലേക്ക് 1- 4 - 2014 
മുതലോ അതിനുശേഷമുള്ള ഏതെങ്കിലും ദിവസം മുതലോ 
31- 3- 2015 വരെ ആവശ്യാനുസരണം വൈറ്റ് ബ്രഡ് നൽകുന്ന 
തിന് മുദ്ര വെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


(1) മെഡിക്കൽകോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 
- (2) മാതൃശിശു സംരക്ഷണകേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്. 
(3) ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്ചെസ്റ്റ് ഡിസീസസ്, കോഴിക്കോട്. 


നമ്പർ. എസ്2 /12192 /13/എച്ച്. ഡി.എസ്. 2014 ജനുവരി 15 . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
എച്ച്. ഡി.എസ്. കാത്ത് ലാബിലേക്ക് 1500 എണ്ണം ഇലാസ്റ്റിക് 
അഡ്ഹ സീവ് ബാന്റേജ് സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് 
റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും, 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും ഡീലർമാരിൽ നിന്നും 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

-- ദർഘാസ് അയയന്ന കവറിനു മുകളിൽ നമ്പർ 
എസ്2 / 12192 / 13/ എച്ച്. ഡി .എസ്. എന്ന് വ്യക്ത മായി 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 687. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25- 2- 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
26- 2 - 2014, 5 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28 - 2 - 2014, 
12 മണി. 

ദർഘാസിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരി 
ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 28- 2- 2015 . 

ദർഘാസ് ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ട 
തുമായ വിലാസം സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, 
കോഴിക്കോട്. 


ദർഘാസുകൾ 6 - 3 - 2014, 11 മണി വരെ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതും അന്നേ ദിവസം പകൽ 11.30 - ന് ഹാജരുള്ള 
ദർഘാസുകാരുടെയോ പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 

ദർഘാസുകളും മറ്റ് ആവശ്യമായ ഫോറങ്ങളും 5 - 3- 2014 , 
3 മണി വരെ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ വിലയും സെയിൽ ടാക്സസും 3,938 
സർക്കാർ ട്രഷറിയിൽ വെവ്വേറെ അടച്ച രസീതികളും ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 3,750 അടയ്ക്കേണ്ട 
ശീർഷകം “0210 - 80 - 800 - 11 -മിസ്. അദർ റസീപ്റ്റ് , സെയിൽസ് 
ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ശീർഷകം “0040 - 00 - 102 -എസ്. ടി. . 

- ദർഘാസിനോടൊപ്പം ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യമായി പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 
എടുക്കേണ്ടതും കേരള സർക്കാരിന്റെ 100 വിലയുള്ള മുദ 
പത്രത്തിലുള്ള കരാറും 1- 10 - 2013 - നോ അതിനു ശേഷമോ 
തഹശീൽദാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ദർഘാസുകാരന്റെ സാമ്പത്തിക 
ശേഷി തെളിയിക്കുന്ന സോൾവെൻ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റും 
( സാ ക്ഷ്യ പ്പെ ടു ത്തിയ പകർപ്പ്) ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
മേൽപ്പറഞ്ഞവ അടക്കം ചെയ്യാത്തതും താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
തുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവര 
ങ്ങൾ കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. S2-12192/2013 / HDS. 

| 15th January 2014. 
Sealed tenders in the prescribed proforma are invited 
for the supply of 1500 Numbers of Elastic Adhesive 
Bandage for the use of HDS Cath Lab through running 
contract for the ensuing one year for Medical College 
Hospital, Kozhikode. 

Superscription tender number — No. S2 / 12192/ 13 /HDS . 
EMD1 %. 

Price of tender ( in duplicate ) + ST (Cash only /Money 
order) - 687. 

Date and time of close of sale of tender forms — 
25- 2- 2014, 3 p. m . 

- Last date and time for receipt of tender - 26 - 2 - 2014 , 
5 p . m . 

- Date and time for opening of tender - 28 - 2 - 2014, 
12 Noon . 

Date up to which to be rates are to be firm 
28 -2 -2015. 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode-8 . 


No . S1- 670 /2014/ MCC . 

| 15th January 2014. 
Sealed and competitive tenders in prescribed form are 
invited for the supply of Bread (White) for the period 
from 1 - 4 - 2014 or later date to 31- 3 - 2015 to the attached 
Collegiate Hospitals of Government Medical College , 
Kozhikode. The last date for receipt of tender is at 
11 a .m . on 6 - 3- 2014 and received tenders will be opened 
on 6 - 3 - 2014 at 11. 30 a.m . in the presence of such tenderers 
or their authorized representatives who may be present at 
that time. 


A copy of the condition of tender schedule of items 
and tender form can be obtained on application from the 
Principal, Government Medical College , Kozhikode. The 
cost of tender form is 3,750 plus VAT 188 should be 
remitted in separate chalan in Government Treasury to the 
credit of Government of Kerala under the head of 
account “ 0210 - 80 - 800 - 11 -Misc . other receipt and 
0040 - 00 -102 -ST respectively . 


Medical College Hospital, 
Kozhikode- 8 . 


( Sd.) 
Superintendent. 
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ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 10 - 3- 2014, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 11 -3 -2014 , 5 മണി. 

-- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 12- 3-2014, 
11 മണി. 


The chalan receipt in original should be produced 
with application for tender form . The tender form can be 
obtained from the office of the undersigned on request till 
5 - 3 - 2014 at 3 p .m . The tender should be submitted to the 
Principal, Government Medical College, Kozhikode- 8 . 

Tender must be accompanied by an original solvency 
certificate with attested copy in the prescribed form on or 
after 1- 10 - 2013 from the Tahsildar. The original should be 
returned after opening of the tender. An EMD of 1 % of 
tender cost in the form of DD drawn in favour of the 
Principal, Government Medical College , Kozhikode or any 
of the prescribed form and an agreement in Kerala 
Government Stamp Paper worth 100 should also be 
submitted along with tender. Belated tenders and tenders 
without the required EMD , agreement and solvency 
certificate will be rejected outrightly. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 3 - 2014. 


- കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഇ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തി 
വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Office of the 
Government Medical College , 
Kozhikode- 8 . 


(Sd .) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


No . S1- 107/ 2014/IMCH . 

20th January 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of Na/ K 
analyzer (Reagent rental base) (30000 ) items in IMCH 

Medical College , Kozhikode-8. List of item can be had 
from the office of undersigned during office hours any 
working days . Envelop containing tenders should be 
superscribed with tender numbers or indicated in the 
statements below and should be addressed to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Kozhikode -8 , 
Kerala . Tender must be submitted in sealed cover. Tender 
will be opened on 12 - 3 - 2014 at 11 a .m . in the presence of 
such of the tenderers or their authorized persons who may 
be present at that time. Late tenders will not be accepted . 


( 1) 


നമ്പർ എസ്1 / 107/ 14/ ഐ . എം . സി .എച്ച്. 


2014 ജനുവരി 20. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശുസംരക്ഷണ 
കേന്ദ ത്തി ലേക്ക് ആവശ്യമായ സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം 
അ ന ല സർ ( റീഏജന്റ് റെന്റൽ ബേസ്) ( 30000 ) 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവെച്ച 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, 
മാതൃശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്-8, കേരളം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായി 
ട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ, അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തി 
യിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 12 - 3- 2014 -ാം 
തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി. എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യാ യി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി . പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് നമ്പർ - എസ്1 /107/ 14/ ഐ . എം . സി.എച്ച്. 
അടങ്കൽ തുക - 3 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ); 

ഒറിജിനൽ - 630. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 315. 


Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut, Kerala will 
obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances. 

The tenderers should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

The tender forms are not transferable . Cheques , 
postage stamps, drafts etc . will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 


Tender Number — S1 - 107/ 14 /IMCH . 


Approximate Cost - 3 Lakhs. 
Cost of tender forms ( including Tax): 


Original - 


630. 


Duplicate — 


315 . 


If sent by post, Postage Charge - 


50 . 


പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 
വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക - 3,50, 000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 735 . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 368. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 17 - 3 - 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 3 - 2014, 5 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 19 - 3- 2014, 
11 മണി. 


Closing date and time of sale tender form 
10 -3- 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms — 
11- 3- 2014, 5 p . m . 

Date and time of opening of tender form — 12 -3 - 2014 , 
11 a . m . 

Date up to which rates are to be firm — 31- 3 -2015 . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned duly office hours on any working day . The 
undersigned has the right to popstpone/cancel the tender 
without further notice . 

Specification 
1. Good precision and reliability . 
2. Automatic sampling , probe wiping and 

caliberation . 
3. Low cost per test and high battery back up . 
4 . ISE Method. 
5 . Need Na+/K +/ICa ++/Cl to be analysed . 
6 . High reproducibility < 2.0 % 
7. Serum , plasma, CSF diluted urine , whole blood 

samples has to be checked . 
8. Per day a total amount of 100 samples have to 

| be done . 
9. Machine should be installed and maintained free 

of cost. Quote the rate for cost per test inclusive 
of all taxes which alone will be paid . 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി- - 
31- 3 - 2015 . 


- കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തി 
വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


( 2 ) 


നമ്പർ എസ്2 / 106 / 14 / ഐ . എം . സി .എച്ച്. 
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- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശുസംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്ആവശ്യമായ കൊയാഗുലേഷൻ അനലൈസർ 
(1 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവെച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
സൂപ്രണ്ട്, മാതൃ ശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, 
കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാ 
സുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും 
അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെ യോ 
അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ 19 -3 -2014 -ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്ന 
താണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 


No . S2 - 106/2014/IMCH . 

| 21st January 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Coagulation Analyser (1 No .) for IMCH ,Medical College , 
Calicut -8 . List of item can be had from the office of 
undersigned during office hours any working days. 
Envelope containing tenders should be superscribed with 
tender numbers or indicated in the statements below and 
should be addressed to the Superintendent, IMCH , 
Medical College, Calicut- 8 , Kerala . Tender must be 
submitted in sealed cover. Tender will be opened on 
19 - 3 - 2014 at 11 a .m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized persons who may be present 
at that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut, Kerala will 
obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances. 

The tenderers should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply . 

The tender forms are not transferable. Cheques , 
postage stamps , drafts etc . will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 
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Approximate Cost — 3, 50 ,000 . 
Cost of tender form : 

Original - 735. 


100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃക 
യിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യ 

ത്തോടു കൂടി ദർഘാ സി നൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നെഞ്ചു രോഗാശു പ്രതി ആഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവർത്തിസമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ( 0495 2359645) 


Duplicate — 


368 . 


If sent by post, postage charge - 


50 . 


Closing date and time of sale of tender form 
17-3 -2014 , 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
18- 3-2014, 5 p. m . 

Opening date and time of tender - 19 - 3 - 2014, 
11 am. 


No. S1- 2075/2013 /ICD . 

23rd January 2014. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized suppliers 
for the supply of BIPAB Non Invasive Ventilator (2 Nos.) 
to the Institute of Chest Diseases , Kozhikode. 
Demonstration of the item is to be done if necessary. 

Last date and time of sale of tender form by post 
20- 2- 2014, 3.30 p . m . 


Date up to which rates are to be firm — 31- 3 - 2015 . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned duly office hours on any working day. 


Last date and time of sale of tender form - 4 - 3 - 2014, 
3 .30 p . m . 


Institute of Maternal & Child Health , 
Govt. Medical College , Kozhikode . 


| (Sd.) 
Superintendent. 


Last date and tme of receipt of tender form 
5- 3- 2014, 3 .30 p. m . 


Date and time of opening of tender — 6 - 3 - 2014 , 11 a .m . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ. എസ്1 / 2075/ 2013 / ഐ . സി. ഡി . 


2014 ജനുവരി 23 . 


Tenders should be superscribed with Tender 
No . S1 / 2075 /2013 /ICD and addressed to the 
Superintendent, Institute of Chest Diseases, Kozhikode -8 . 
Each tender should be submitted along with an agreement 
signed and executed in Kerala Stamp Paper worth 100 
and EMD @ 1 % of the total cost of the items tendered 
for. The tenders will be opened on the above date in the 
presence of the tenderer or their authorized representatives . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നെഞ്ചുരോഗാശുപ്രതി 
വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് ബൈപാസ് നോൺ ഇൻ വേ സീവ് 
വെന്റിലേറ്റർ ( 2 എണ്ണം) വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേ ക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണ 
ക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ആ വ ശ്യ മെ ങ്കിൽ 
സാധനസാമഗ്രിയുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും - 20 - 2- 2014, 3.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 4- 3-2014 , 3. 30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 5 - 3 - 2014, 3.30 മണി. 


Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenders without the agreement and sufficient 
Earnest Money Deposit and the tenders that do not 
satisfy the conditions are liable to be rejected without any 
notice . Cheque, Draft, Postage Stamps etc . will not be 
accepted towards the cost of the tender forms. Stamp 
Paper will be supplied to the firms outside Kerala, on 
request , along with the remittance of 140 ( Rupees One 
hundred and forty only ) by Money Order taken in favour 
of the Superintendent, Institute of Chest Diseases, 
Kozhikode . 

Further details can be had from the Office of the 
Superintendent, Institute of Chest Diseases, Kozhikode 
during working hours (0495- 2359645). 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
6 - 3- 2014, 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പർ മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
നേരിട്ടു നൽകുകയോ സൂപ്രണ്ട്, നെഞ്ചു രോഗാശു പ്രതി, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ( പോസ്റ്റ്), കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11 മണിക്ക് ദർഘാസു 
കാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


Office of the Superintendent, 
Institute of Chest Diseases , 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്1 / 10201/ 13/ ഐ . എം . സി.എച്ച്. 


2014 ജനുവരി 25. 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശുസംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ പ്ലെയ്ൻ ബോട്ടിൽസ്, ഇ . സി. ടി. എ . 
ട്യൂബ്സ്, ഓക്സലേറ്റ്ട്യൂബ്സ്എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതി 
ലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 

കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറി നു 
മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശു 
സം ര ക്ഷണ കേന്ദ്0 , കോഴിക്കോട്- 8 , കേരളം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേ ണ്ട തുമാ ണ് . ദർഘാസുകൾ 
അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെ യോ 
അ വർ ചുമ ത ല പ്പെ ടു ത്തി യിട്ടുള്ള ഏജന്റു മാ രു ടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 14 - 3 - 2014 -ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
( പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി. പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

ഇനവിവരം 


No. S1 -10201/2013/IMCH. 

25th January 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of Plain 
bottles , EDTA Tubes , Oxalate Tubes items in IMCH , 
Medical College , Calicut-8 . List of item can be had from 
the office of undersigned during office hours any working 
days. Envelop containing tenders should be superscribed 
with tender numbers or indicated in the statements below 
and should be addressed to the Superintendent, IMCH , 
Medical College , Calicut- 8 , Kerala . Tender must be 
submitted in sealed cover. Tender will be opened on 
14 - 3 - 2014 at 11 a .m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized persons who may be present 
at that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH, Medical College , Calicut, Kerala will 
obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances. 

The tender should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply . 

The tender forms are not transferable . Cheques 
postage stamps , drafts etc. will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next One Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Tender No. - S1 - 10201/ 2013/IMCH . 
Approximate Cost - 4, 38,000. 
Cost of tender form (including Tax ): 


ക്രമനമ്പർ 


പ്രോഡക്ടിന്റെ പേര് 


അളവ് 


91250 


പ്ലെയിൻ ബോട്ടിൽ സ് 
( ക്ലോട്ട് ആക്റ്റിവേറ്റർ ) 
നോൺ വാക്വം ഡബിൾ ക്യാപ് 
ഇ . സി. ടി . എ . ട്യൂബ്സ് 
നോൺ വാക്വം ഡബിൾ ക്യാപ് 
ഓക്സലേറ്റ്ട്യൂബ്സ് 
നോൺ വാക്വം ഡബിൾ ക്യാപ് 


73000 


54750 


Original - 


1,050. 


Duplicate = 


525 . 


ദർഘാസ് നമ്പർ- എസ്1/10201/ 13 / ഐ . എം . സി.എച്ച്. 
അടങ്കൽ തുക - 4,38,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

ഒറിജിനൽ - 1, 050 . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 525. 
- ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 12 - 3 - 2014 , 3 മണി. 


If sent by post, postage charge — 


50 . 


Closing date and time of sale tender form 
12 -3 - 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
13 -3 - 2014, 5 p , m . 

| Date up to which rates are to be firm - 31 - 3- 2015. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 13 - 3 - 2014, 5 മണി. 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 3 - 2015. 


Sl. No. 


Items 


Quantity 


| 1 


Plain Bottles (Clot Activator ) 


91250 


കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തി. 
വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


73000 


2 
- 3 


EDTA Tubes 
Oxalate Tubes 


54750 


32 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


Specification 


1. 


Non - vacuum double cap blood collection tubes 
Spray dried additives 
Polypropylene , safety double cap 
ISO certified 


3. 
4 . 


5 . 


Indigenous manufacturer 


Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day . 


(Sd .) 


Institute of Maternal & Child Health , 
Govt. Medical College, Kozhikode . 


Superintendent. 


